j 


ntoni Knapik 


emer, st. sierżant W. P. 
członek Samopomocy Doraznej 


przeżywszy lat 56, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 20-go listopada 1953 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek dnia 24-go b. m. o godzinie 3 po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, córki, zięciowie, wnuki i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w środę 25-go bm. o godzinie 7 rano w kaplicy św. Kazimierza na Grzegórzkach. 


